КЕУІБІОМ5 
ОЕЅСЕІРТІОМ РАТЕ | МТА | АРРЕОУЕО 
террито ЕРтЕ аА сС====8 ысы жез Е 


ОЁ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Бе гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп ү/йһоші 
1ће ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


0) 


МА51351-3-10 
(х2) 


МОТЕЅ 
1. МЕІСНТ ОҒ ТЕЅТ РЕІСЕЅ , -105 2.7 ог, 
АМ960-416 -107 13.3 о2 & 13.4 о2, -109 116. 2.4 оғ. 


(х2) 


КЕРЮ ВАКМ МАСНІМЕ 
ВАГАМСЕ ЅЕТ 


АЅ5ҮрЅ5 Б/ОІМЕОБМАТІОМ ы 
отү| ОТҮ МАТЕНІАІ. ОН ЅРЕСІЕІСАТІОМЅ ; 
з6.6. | о-з4х12 
ПІМЕМБІОМ5 АВЕ ІМ ІМСНЕЅ РЕККІТТ 


304 5.5. 3/4 х2 х 4-3/4 ТОГЕВАМСЕЅ ОМ: 
РЕСІМАІЅ МЕТКІС НЕХТ 
Г [лоо [1 [вору 304 5. 5. Ф1-1/2 х3-3/4 ХХХ + .005 Х + Лтт ТЕАТ = 
Ро Еи __тедтоатун Ы _РАЅБАУАТЕБ 
08555 ОТНЕКИЗЕ 5РЕСІЕЕО 
ЅОСКЕТ НЕАР САР 5СБЕУУ ЅТЕЕІ, ВІАСК | #10-32 х 5/8 МА51351-3-10 1. ВКЕАК АП. 5НДЕР ЕОСЕ5 ВЕЦ 407 


:015 х 45° РК .015 К 
во - 2 | РАТМАЗНЕК ЅТЕЕІ, РІАТЕО | Ф1/41.0. АМ960-416 2. ОІМЕМЅІОМАЁ м5 АРР Аталас |0001 
А55 ЗСАІЕ ОАТЕ 5НЕЕТ 
ЕЕ Еро аа ЕЕС Ч МТ5 6-10-10 1 оҒ3 


КЕУІБІОМ5 
ОЕЗСКІРТІОМ 


Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаіопѕ, апа сопсерів сопїаіпеа һеге іп аге {ће ѕоіе ргоре! 
оғ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Бе гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп м/йһоші 


1ће ргіог мгійќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


ЅІРЕ ВАК 
КЕҒ. МТ. 13.3 ох 
ҮЕІСНТ ОҒ ВОТН $ІрЕ 
ВАК ТО МАТСН + .1 ох 


іші .249 


тәр 


ЕМСҺКАУЕ РАКТ Мо. "КВ Т101280-107", 3/16 ІЕТТЕК85; 
ҒАК 51рЕ ЕМСКАУЕ БЕКІДІ. Мо., & "МАРЕ ІМ 95А", ТОҒІТ. 


ЕМСКАУЕ "-101", .13 ІЕТТЕК8. 


312/-- 


ТІТШЕ 


ОМС МО. 


ПАТЕ ІМІТІЛІ. | АРРКОУЕО 


КЕО ВАКМ МАСНІМЕ 
.03х45° (х2) ВАГАМСЕ ЕТ; ЅРАСЕК & 510рЕ ВАВ 


ВВ Т101280-105 8 107 


ОМІЕ. ОТНЕКУЛ5Е 5РЕСІНЕО ОНАМ/М ВҮ: РЕРРІТТ 


АРРКОУЕО 


ПІМЕМБІОМ5 АВЕ ІМ ІМСНЕЅ 
ТОГЕВАМСЕЅ ОМ: 
РЕСІМАІЅ МЕТКІС НЕХТ 
ХХХ + .005 ХЖ тт ІТЕЕАТ Б 


"КВ Т101280-105", 


ЛЗЕЕТТЕК. 
ЗСАІЕ МТ5 


1. ВАЕАК АЦ. 5НАВР ЕОСЕ5 ВЕШ 407 
015 х 45° РЕ 015 К 
2. ІМЕМЅІОМА!. ШМІТЗ АРРГҮ АЕТЕК РІАТІМС 


7" 63040 


КЕУМІБІОМ5 


РАТЕ ІМІТІЛІ. | АРРАОМЕР 
Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаіопѕ, апа сопсерів сопїаіпеа һеге іп аге {һе воіе ргоре! ЕСЕП Е Е 


ОЁ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Бе гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп ү/йһоші 
1ће ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


.03х45° (х2) 


ф.782 іһги 
ЕМСҺКАУЕ РАКТ М№о., "КВ 7101280-109", 


3/16 ГЕТТЕК5. 


КЕО ВАКМ МАСНІМЕ 


7“ ВАГАМСЕ ЗЕТ; ВОРҮ 
% йді ВВ т101280-109 
ШЕ отне зекдиЕт Гопинет__РЕВЕІТТ 


РЕСІМАІЅ МЕТКІС НЕХТ 
„ХХХ + .005 ХЖ тт ТБЕАТ = 


хх ЕЗ 01 ҒЋАСТІОМ + 1/32 Шаман РА55АУАТЕПр 


Хх АМСІЕ5 +.5° 


ОМ.ЕЅ5 ОТНЕНММИ5Е ЅРЕСІЕІЕО ЗЕР ДЕ 
1. ВАЕАК АШ 5НАЕР ЕРбЕЅ ВЕШ 407 


015 х 45° РА 015 К 
2. ПІМЕМІОМА ИМІТЅ АРРІҮ АҒТЕК РІАТІМО 


= м |” 61010 


